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നമ്പർ 


PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 

TENDER NOTICE 
No. S - 3285/ 2011 . 

30th June 2011 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of the following items to Government 
General Hospital , Kozhikode . 
- 1 . Blood Collection Vials with Clot Activator 
( 7 - 10 cc Capacity) - 15 ,000 Nos. 

2 . Blood Collection Vials Heparinised 
5 cc Capacity - 15, 000 Nos. 

Estimated Cost - 60 , 000. 
EMD - 1 %. 
Price of tender form -_ - 400 + 4 % VAT + 1 % Cess 

-- on VAT. 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted - No. S - 3285/ 2011 . 

Last date and time of close of sale of tender forms— 
16- 8 - 2011 at 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender - 17- 8 - 2011 
at 5 p .m . 

Date and time of opening of tender - 18 - 8 - 2011 
at 12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm — 31-3 -2012 . 

Address of office from which tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Government General Hospital, Calicut 
673 032 . 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്നവ സപ്ളെ ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 

ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

- 1. ബ്ളഡ് കലക്ഷൻ വൈയാൽസ് ( ക്ലോട്ട് ആക്ടിവേറ്റർ 
സഹിതം) (7-10 സി. സി. കപ്പാസിറ്റി)- 15,000 എണ്ണം. 

2 . ബ്ളഡ് കലക്ഷൻ വൈയാൽസ് ഹെപ്പാരിനെസ് 
( 5 സി. സി . കപ്പാസിറ്റി ) - 15,000 എണ്ണം. 

അടങ്കൽ തുക - 60,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % . 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + 4 % വാറ്റ് + 1 % 
സൈസ് വാറ്റ് നികുതിയിൻമേൽ. 

ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന കവ റി നു മു ക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്-3285 / 11 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും- - 16 - 8 - 2011, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
17 - 8 - 2011, വൈകിട്ട് 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 18 - 8 - 2011, 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 
ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 31- 3 - 2012 . 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതു 
മായ വിലാസം - സൂപണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ജന റൽ 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്- 32. 


Government General Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent. 


